IF Fatec CERTIFICADO 


Zona Leste CENTRO PAULA SOUZA 





Certificamos, para” os devidos fins, que o Projeto de Graduação intitulado 
“Detecção de fumaça prevenção de incidentes residenciais” do(a) aluno(a) 
“Ernado Araújo Mendes” do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas foi defendido em 16/12/2019, tendo participado da 
banca os Srs.(as): 


Orientador: Prof. Esp: Luciano Francisco de Oliveira 
Banca: Prof. Dr. Celso Jacubavicius 
Banca: Prof. Me. Wellington Pinto de Oliveira 


São Paulo, 16 de dezembro de 2019. 





Prof. Me. Robson dos Santos 
Diretor da FATEC Zona Leste 


